



124 L I B R O 

DI DVE ALTRI TEMPII DI ROMA, E PRIMA DI 
quello della Concordia. Cap. XXX. 

L TR A i Tempij pofti di fopra, quando fi tratto di quelli, che lono in Roma ; fi ue- 
dono alle radici del Campidoglio , uicino all’ Arco di Settimio,oue era gia il prin- 
cipio del Foro Romano, le Colonne del portico del Tcmpio,che fegue:il quale 
fuperuotoedificatoda F.Camillo, & dedicato fecondo alcuni alia Concordia. 
In quefto Tempio fpefle uoltefi trattauanolecure, elefacendedel publico, dal 
che ii comprende ch’egli era confcgrato ; percioche ne’ tempij confegrati folamen 
tepermetteuanoifacerdotichcfipotefTeraunareil Senato per trattar delle cofe publiche; & folo 
quelli ficonfegrauano,ch’eranoedificati con augurio; onde qucfti cofi fatti tempij fi chiamauano 
anco Curie . Tra molte ftatue delle quali egli era ornato fanno mcntione i Scrittori di quella di La- 
tona , che haucua in braccio Apolo , e Diana fuoi figliuoli , di quella di Efculapio , e di Higia fuafi- 
gliuola, di quelle di Marte , di Minerua , di Ccrere , e di Mercurio , & di quella della Vittoria , ch’era 
nel Frontefpicio del Portico, la quale fu nel confolato di M. Marcello, e di M. Valerio percoffa dal 
fulmine. Perquantodimoftralainlcrittionechefiuedeancora nel Fregio, quefto tempio furui- 
nato dal fuoco , e dapoi rifatto per ordine del Senato, e del popolo Romano, onde io mi do a crede- 
re,ch’egli non Rifle ridotto alia bellezza,& alia perfettione di prima . La fua inferittione e quefta. 

S. P. Q^R. INCENDIO CONSVMPTVM RESTITVIT. 

Cioe il Senato, & Popolo Romano ha rifatto quefto tempio confumato dal fuoco . Gli Interco- 
lunnij fono meno di due diametri . Le bafe delle colonne fono compofte dcll’Attica,e della Ionica ; 
fbnoalquantodiuerfedaquellechefifbgliono fare ordinariamentc , ma pero lono fatte conbella 
maniera . I capitelli fi polfono dir ancor efsi mefcolati di Dorico, c di Ionico , fono benifsimo lauo- 
rati . L’ Architrauc,& il Fregio nella parte di fuori della facciata fono tutti a un piano, ne ui e diltin- 
tionefra loro , il che fu fatto per poterui metter la inferittione : Ma nella parte di dentro , cioe fotto il 
Portico, fono diuifi, & hanno gli intagli , che fi uedono nel lor difegno . La cornice e fchietta , cioe 
fenzaintagli . De i muri della cella non fi uede parte alcuna antica ; ma fono ftati poi rifatti non 
troppo bene j fi conolce nondimeno come ella doueua eflere . Di quefto tempio io ho fatto tre 

tauole. 



NELLA Prima e difegnata la Pianta. 

G, E 1’ Architraue,il Fregio, che lono fotto il portico. 

Nella Seconda u e 1’ Alzato della fronte del Tempio. 


Nella Tcrza fono i Membri . 

A , E’ il bafamento, che giraua tutto intorno il Tempio . 

B , E'la baia delle colonne . 

E; la fronte . 


C, 

D, 

E, 

F, 


E'la pianta. / , , ^ . „ 
Lafacomafenza \ dd Ca P ltell °- 
le Volute. J 

E l’Architraue, il Fregio, & la Cornice. 
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